Laid Up 


Winter 1977 


(15/03/1978) 


Captain Hudson A 

Chief Eng Officer Wheeler D 
3rd Eng Officer McKellar W.M 
3rd Eng Officer Potter D.A 
3rd Eng Officer Good N.P.D 
3rd Eng Officer Walker F.M 
3rd Eng Officer Taylor R.B 
3rd Eng Officer Robinson A.J 


3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 


Powell R 
Menzies R 
Brown P 


Cook MacConnell T 





Autumn 1978 


(27/09/1978) 


Captain Hudson A 
Chief Eng Officer Ford A.J.K 


Deck Cadet Smith A.G 


3rd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
3rd Eng Officer 
4th Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 
Jnr Eng Officer 


Currid J.P 
Potter D.A 
Seel R.V 
Walker F.M 
Edmunds A.N 
Mann T.E.R 
Condick R.C 
Lilley R 
Jensen M 
Jones R.C 


